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Besluit omgevingsvergunning Bouwen/Afwijking Bankenbosweg 2 te 
Veenhuizen, toestemming voor het gebruik van het perceel en de gebouwen 
als noodopvang voor asielzoekers, en het plaatsen van enkele stacaravans. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten dat de volgende activiteit vergunningvrij 
kan worden uitgevoerd. 

Locatie: Bankenbosweg 2 


Datum verlening: 18 december 2014 

Binnen 6 weken na de datum van verlening kan hiertegen een bezwaarschrift worden ingediend bij het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld. 
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